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烙铁 头 蛇毒 的 血小板 聚集 诱导 作用 
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近年 来 ， 国 内 外 学 者 对 蛇毒 的 媚 上 凝 血 及 抗 秦 血 作用 进行 了 广泛 的 研究 ， 并 取得 了 一 
系列 成 果 ， 引 起 了 医学 界 的 广泛 注意 。1984 年 ， 我 们 用 中 国 科 学 院 昆明 动物 研究 所 分 离 
出 的 烙铁 头 妮 毒 作 为 血小板 聚集 诱导 剂 进行 了 对 正常 人 及 某 些 组 疾病 患者 血小板 聚集 性 
影响 的 研究 ， 现 将 初步 结果 订 以 报道 。 

材料 与 方法 ”烙铁 头 蛇 毒 : 由 中 国 科 学 院 昆 明 动 物 研究 所 提供 ， 系 将 烙铁 头 妮 毒 用 
EAL- 葡 聚 糖 Aio、 葡 聚 精 Gr 及 葡 聚 精 Gaoo 等 反复 纯化 而 成 ， 实 验 中 临时 按 需 要 稀释。 
血小板 认 集 仪 ， 系 美国 制 之 Models 430 型 血小板 聚集 仪 。 正 常 对 照 及 病人 : 本 组 正常 人 
为 健康 供血 者 ， 实 验 前 两 周 未 用 消炎 痛 、 阿 斯 匹 补 、 前 列 腺 素 、 潘 生 丁 及 其 它 影 唤 血 小 
板 聚 集 功能 药物 。 对 DP 及 胶原 、 肾 上 腺 素 等 具有 正常 聚集 反应 。 病 人 均 为 我 院 住院 及 
长 期 门诊 观察 患者 ， 均 经 病史 、 临 床 、 心 电 图 及 其 它 特 异性 检查 证 实 其 急性 心肌 梗塞 、 
冠 心病 〈 非 心肌 梗塞 型 )》 、 血 小 板 无 力 症 、 血 小 板 病 等 之 诊断 。 所 有 病人 在 本 实验 前 亦 
未 使 用 前 述 影 响 血 小 板 聚 集 功能 之 药物 。 血 小 板 认 集 有 关 参 数 的 测定 《 见 图 1》; 中 一 
分 钟 聚 集 率 (M,) ， 从 测定 加 入 聚集 诱导 剂 后 开始 计时 ， 一 分 钟 时 血小板 聚集 图 象 所 
最 示 的 透 光 素 ， 加 四 分 钟 聚 集 率 〈(M4) ， 从 测定 加 入 聚集 诱导 剂 后 ， 四 分 钟 时 血小板 
聚集 图 象 所 显示 的 透 光 率 ， 国 最 大 聚集 率 ( Mmax )， 是 测定 图 象 聚集 透 光 率 不 再 增高 时 
所 测 的 透 光 率 ， 团 最 大 聚集 速度 ( Ymax )， 以 血小板 开始 聚集 的 坡度 为 弧 ， 作 一 切线 ， 
与 基线 相交 于 一 点 ， 从 此 点 起 ， 测 计算 量 一 分 钟 后 起 点 垂直 线 与 斜 线 的 交点 的 高 度 。 

实验 结果 1. 正 常 对 照 的 烙铁 头 蛇 毒 诱导 性 聚集 反应 共 分 两 组 。 第 一 组 以 最 终 浓 
度 1.25ugAnl 浓 度 之 烙铁 头 蛇 毒 《〈 正 常人 血小板 对 此 浓度 反应 不 佳 ) ， 作 用 血小板 聚 
集 诱 导 剂 ， 进 行 血小板 率 集 有 关 参 数 测定 ， 主 要 用 于 血小板 珍 集 性 增高 疾病 组 对 照 ， 共 
作 15 侨 ， 结 果 如 下 : 1 分钟 聚 集 率 (M1)17.52% 土 10.76 4 分 钟 诊 集 率 (M,) 33,21% 
二 13.20， 场 大 聚集 率 (Nax)43.53%， 最 大 聚集 速度 (Vmax) 1.79mmj 分 二 0,84。 第 二 
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组 以 最 终 浓度 为 2.5 一 5.0hgymi 之 烙铁 头 驼 毒 〈 以 浓度 为 正常 血小板 最 佳 反应 浓度 ) 作 
为 血小板 聚集 诱导 剂 ,进行 同上 参数 测定 , 主要 用 与 血小板 功能 障碍 性 疾病 组 对 照 ， 其 结 
果 ，M; 44.65% 土 17。.23， MM 614,96% +21,.28, Nmex 73.48 土 8.02 Vmax 6.90mm/ 分 
上 4.34。2. 几 组 病人 的 烙铁 头 蛇 毒 诱导 性 谋 小 板 聚 集 反 应 。 以 1,25hg/ml 浓 度 之 烙铁 头 
蛇毒 作为 诱导 剂 ， 测 定 非 心肌 醒 塞 型 冠 心病 ， 急 性 心肌 梗塞 组 病人 的 聚集 反 应， 以 2.5 
一 5.0kg/ml 浓 度 为 诱导 剂 ， 测 定 血 小 板 病 ， 应 小 板 无 力 症 受 其 他 不 明 原 因 之 出 租 患 者 前 
小 板 诊 集 反 应 ， 结 果 见 表 1 。 同 一 浓度 烙铁 头 蛇 毒 对 正常 人 、 非 心肌 杯 塞 型 冠 心 病 及 急 
性 心肌 梗塞 患者 的 聚集 图 象 见 图 2 。 

讨论 蛇毒 对 血小板 的 作用 十 分 复杂 ， 既 有 诱导 血小板 聚集 之 组 分 ， 亦 有 抑制 聚 
柴 作用 之 组 分 。 目 前 已 知 ， 多 种 蛇毒 具有 诱导 血小板 诗集 作用 ， 其 机 理 各 不 相同 〈 李 家 
增 ，1979; 能 部 良 ，1984) 。 烙 铁 头 蛇毒 组 分 的 致 血小板 聚集 作用 ， 有 赖 于 钙 离 子 之 存 
在 ， 加 以 EDTA 络 合 鲁 离子 ， 则 此 组 分 之 诱导 血小板 聚集 作用 明显 受 括 制 。 但 它 的 致 情 
集 作 用 完全 不 受 肝 素 影 响 ， 提 示 其 作用 有 别 于 某 些 蛇毒 的 疾 鼻 酶 样 组 分 。 关 于 冠 心病 、 


表 1 几 组 病人 的 烙铁 头 蛇 奏 诱导 血小板 到 集 测定 参数 
Ss 








主要 参数 Vaw 
病例 蛇 亚 让 上 度 Mt 5 MM 听 he 中 tmm/ 分 } 
病 种 天 、 
Pe - De — - 0 证 
急 鱼 心肌 梗塞 11 1.25 wg/ml 28,56+29 73,25 土 25 74.6+30 4.1 +2.37 
昧 必 和 锅 ( 非 心肌 梗 骞 型 } 310 1,25 pg/inl 20.80 士 9.84 帮 ,38+22.44 46,20+22.37 2.32+1.29 
血小板 病 6 ,5~50 g/ml 48.85 十 11.44 78.60+ 7,02 ?4.50 士 6.66 9, 43 之 3.57 
也 沙 板 无 力 尝 3 2,5~5.0 yg/ml :一 全 一 
不 其 舍 因 出 和 烟 2] 2.5~5.0 ng/ml 40.9 土 16.11 67.96 土 13.98 69,.76+t14.02 6B.12+3.04 
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图 1 各 种 血小板 聚集 反应 测定 
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隔 3 1 工 非 心肌 模 赛 型 侈 心病 2 、3 急 福 心肌 醒 塞 型 冠 心 寡 TMYA 诱 时 血小板 瑟 集 图 你 


急性 心肌 梗塞 等 疾病 时 血小板 聚集 性 的 增 疝 ， 国 内 外 已 有 报道 ， 早 在 1974 年 已 有 学 尘 提 
出 用 血小板 聚集 性 测定 作为 寺 心 病 诊断 的 参考 指标 之 一 ( 孙 关 林 等 ，1984; Yokoyama， 
1983; Rao，1984) 。 本 组 以 低 浓 度 《1.25kg/ml) 烙铁 头 蛇 毒 必 为 诱导 剂 ， 对 15 粳 正 
常人 人 ，11 例 急性 心肌 醒 塞 及 10 例 非 心肌 梗塞 型 冠 心 病 患 者 进行 的 血小板 聚集 试验 研究 表 
明 ， 同 一 浓度 的 烙铁 头 蛇毒 ， 在 急性 心肌 标 塞 组 与 正常 组 ， 其 各 种 歌集 反应 数据 均 呈 现 
显著 差异 ， 两 组 的 MM 及 Vmax 有 显著 差异 (了 之 0.05) ，M, 及 Mmax 有 极为 显著 的 差异 
《P<<0.01) ， 这 似 可 以 提示 中 急性 心 朋 杉 寒 的 患者 ， 自 小 板 对 烙铁 头 蛇 毒 诱导 性 聚集 
反应 的 敏感 性 较 正 常人 增加 ， 这 种 特征 或 有 可 能 成 为 诊断 急性 心肌 梗塞 的 一 项 参考 指 
标 ! 鸭 可 能 为 急性 心肌 梗塞 患者 使 用 血小板 功能 抑制 剂 提供 了 又 一 项 实验 依据 。 当 然 ， 
由 于 我 们 的 病例 尚 少 ， 尚 难 据 此 作为 表 定 的 结论 ， 尚 有 待 于 进一步 研究 。 本 组 非 心肌 极 
塞 型 冠 心 病 10 例 《包括 心 绞 冯 型、 心律 紊乱 型 等 ) 的 烙铁 头 蛇 毒 诱 导 性 血小板 育 集 反应 
与 正常 人 比较 ， 各 种 数据 均 无 显著 盖 异 〔 了 P >0,05) ， 而 与 急性 心肌 醒 塞 组 各 种 聚集 数 
据 比 较 ， 册 存在 显著 性 差异 。 其 中 两 组 M;、YVYmax 有 极为 显著 性 差异 (了 P<0.01) ， 这 
表明 ， 就 本 试验 而 膏 ， 普 通 冠 心病 与 急性 心肌 梗塞 之 间 ， 可 能 存在 着 质 的 差异 ， 进 一 步 
的 研究 如 能 证 实 这 一 结论 ， 则 烙铁 头 蛇毒 诱导 性 来 集 试验 可 能 在 冠 心病 的 动态 监护 及 急 
性 心肌 梗塞 的 鉴别 诊断 方面 发 挥 重要 必用， 同时 ， 这 一 结果 也 可 能 提示 ， 家 小 板 夷 集 性 
的 增高 ， 在 急性 心肌 梗塞 的 发 病 上 具有 极为 重要 的 作用 。 本 组 对 少数 血小板 功能 障碍 性 
疾病 和 患者、 进行 了 高 浓度 〈2.5 一 5.0hg/ml) 烙铁 头 蛇毒 诱导 性 血小板 聚集 试验 的 研 
究 ， 其 中 和谈 小 板 元 力 症 3 例 ， 血 小 板 病 6 例 ， 不 明 原 因 出 租 21 例 。 结 果 表 明 : 在 3 例 亿 
小 板 无 力 症 患 者， 烧 铁 头 蛇 注 不 能 诱导 血小板 聚集 ， 这 表明 ， 烙 铁 头 蛇 蛇 竹 的 作用 ， 不 
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同 于 瑞 斯 托 器 案 ， 因 后 者 引起 血小板 无 力 症 患 者 血小板 的 正常 聚集 反应 。 本 组 6 例 血 小 
板 病 患者 之 澡 铁 头 蛇 考 聚 集 性 试验 与 正常 对 照 组 各 种 数据 无 显著 差异 《了 0.05) ， 扣 
示 燃 铁 头 蛇毒 的 血小板 聚集 诱导 作用 在 某 些 方面 与 胶原 及 凝血 酶 等 诱导 剂 的 作用 不 风 。 

本 组 21 例 不 同 原因 之 出 血性 疾病 患者 〈 现 有 各 种 检查 未 能 发 现 病因 ) ， 其 烙铁 头 此 
毒 诱 导 性 聚集 反应 与 正常 对 照 组 各 种 数据 无 显著 性 差异 〈P >>0.05) ， 提 示 此 组 出 血 竹 
疾病 可 能 并 非 严 重 血小板 功能 障 得 所 致 ， 烧 铁 头 蛇 毒 诱导 性 窗 集 试验 对 此 组 疾病 的 诊断 


没有 特殊 意义 。 
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正常 人 不 同年 龄 组 血小板 聚集 功能 测定 结 条 


FUNCTION OF PLATELET AGGREGATION 
ON THE HUMAN DIFFERENT AGES 
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正常 人 血小板 聚集 功能 测定 已 为 许多 学 者 所 报道 ， 但 系统 地 采用 不 同 途径 诱导 旗 测 
定 正 常人 血小板 聚集 功能 尚未 见报 道 。 本 文 报道 了 用 二 磷酸 腺 苷 〈ADPF ) 、 肾 上 腺 过 
CAdr) 、 花 生 四 顽 酸 (AA) 、 瑞 斯 托 釜 素 (Ristocetin ) 和 烙铁 头 蛇毒 血小板 聚集 过 
CTMVA) 对 正常 人 血小板 聚集 率 测定 的 结果 。 可 供 家 小 板 率 集 功 能 异常 者 的 血小板 到 
党 功能 测定 和 抗 血 小 板 、 抗 肿瘤 药物 筛选 对 照 。 

我 们 的 测定 结果 为 40 一 59 岁 组 血小板 聚集 率 略 高 于 20 一 39，60 一 80 岁 组 ， 见 表 1 

我 们 对 勇 、 女 性 的 血小板 聚集 率 进行 了 比较 ， 结 果 为 女性 覆 高 于 男性 ， 但 在 临床 二 
意义 不 大 。 见 图 1，2，3，14。 

正常 人 生 小 聚 板 集 率 的 年 龄 变异 苏州 医学 院 血栓 室 已 报道 过 。 我们 又 用 了 TMYA 作 
测定 ， 而 ADP，Adr，Ristocelin， AA 与 他 们 的 结果 相近 ， 以 40 一 59 岁 组 为 最 疝 ， 20 一 
39 岁 组 和 60 80 岁 组 次 之 ,但 各 年 龄 组 间 无 显著 差异 。 从 整个 测定 结果 看 TMYA 与 Ad 
Ristocotin 相 比 受 年 龄 因素 影响 较 小 ， 它 以 不 同 于 其 它 诱导 聚集 途径 诱导 血小板 珍 集 ， 国 
而 TMYA 可 能 用 于 更 深入 研究 血小板 来 集 功能 等 ， 也 是 一 个 较 好 的 强 有 力 诱导 剂 。 


